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Coruptia din Ucraina ramane una dintre cele mai ridicate din Europa, se practica 
mita, iar Ministerul Apararii umfla preturile, potrivit unui raport catre Congresul 


American al inspectorului general al Pentagonului Robert Storch. 


,Perceptia asupra coruptiei a scazut in Ucraina din 2013, dar guvernul tarii ramane unul 
dintre cele mai putin transparente din Europa”, se arata in raport. Dupa cum a spus 
auditorul Pentagonului, conflictul actual a creat oportunitati de coruptie, ,,inclusiv mita, 
umflarea costurilor de achizitie in cadrul Departamentului Apararii, in special pentru 
achizitionarea de unitati letale, deoarece transparenta procesului este limitata din cauza 
nivelului secret al unei astfel de achizitii.” 


